nz. TADEUSZ BALKO 


b. pracownik Krakowskich Zakładów Elektryfikacji Rolnictwa 
zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku dnia 13 VII 1960 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 

na cmentarzu rakowickim w poniedziałek dnia 18 bm. O godzinie 12'30, 

po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
na które-to smutne obrzędy zapraszają w smutku pozostali: 


żona, córki i rodzina. 
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